Panasonic 


> 必要なとき 

こんなとさは 
故障かな？'… 

保証と アフターサービス 
仕様 


•使い方 

各部の名前と使いかた 

温度調節 . 

急凍 . 

上手な使いかた . 


♦お手入れ 


お手入れのしかた . 固 


取扱説明書 

冷凍庫（家庭用) 


品番 NR-FZ120A 


ち< じ 


• ご使用の前に 

安全上のごを意 . 回〜团 

(おずお守りください） 

準備 . 团 



保記書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありびとラございます。 

参取扱説明書をよ<お読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に r を全上のごま意」 （ P . 2 ~ P . 3) を必ずお読みください。 

参な証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切にイ呆管して<ださい。 


回恒团赚 

W W W 毒- 


团田团屋 










































を上のごを意 C 必ずお守り < ださい） 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 「死 t や重傷を負ラおそれびある 

/:\ 言- a 内容」でず。 


A 「傷害を負うことや、財産の損害び 

/! \ 発生するおそれびある内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 


し口まいけない内容でず。 


実行しなければな日ないの容でず。 


义災、けび、爆発、 
感電などのおそれ 


A 警告 


fs 源のプラグやコードは… 


rB ほいのとまは… 




次のことを守る 

(火災や感電の原因となります）> 

•電源プラグのほこりなどは\ 
定期的にとる。 ' 

参交流100 V - 定格1已 A しツ上のコンセントを単 


独で使ラ。 


♦コードを下向をに、電源プラグはお元まで確実 
に差し込む。 

♦電源プラグを抜くとさは、コードを持たずに必 
ず電源プラグを持って抜く。 

• お手入れの際はおず電源プラグを抜<。 

• 長期間ご使用にならないとさは必ず電源プラグ 
をコンセントから抜く。 


Q ; 夕のことをしない 

(火災や感電の原因となります） 

参めれた手で、電源プラグの抜を差しはしない。 

参電源プラグやコードを破損するよラなことはし 
ない。傷つけたり、加工したり、高温部に近 
づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 
ープラグやコードの修理ん販売屈こご相談ください。 
参電源プラグを、を凍庫の背面で押しつけない。 

参コードや電源プラグび傷んだ D、 コンセントの差し 
込みび緩いとさは使用しない。 


Is 置するとをは… 

© 参地震にそなえて転倒防止処置をする。 （P.3) 
(けびをするおそれびあ D ます） 

© 参湿気のをい場所-水気のある場所で使ラとをは 
アース（接地）-漏電適断器を取り付ける。 
(販売店にご相談 < ださい） 

アース 線 （漏電のとをに感電のおそれびあります） 

接続 


Q « 水びかかるところには据え付けない。 

(火災や感電の原因となります） 

• 冷凍庫の周囲のすを間はふさびない。 

(を媒び漏れると滞留し、着火のおそれびあります） 


0 参本体や庫内に水をかけない。 

• 本体の;令却回路（配管）を傷付けない。 

• 分解や修理、改造は絶巧にしない。 

参引火しやすいちのを入れない。 

参可燃性スプレーを近<で使用しない。 

参脱臭器などの電気製品を入れない。 

(感電や引火、爆発のおそれびあ D ます） 

参薬品や学術試料を入れない。 

(厳しい温度管理び必要な物は、家庭用;令凍庫 
ではな巧でさません） 

参水を入れた容器を;令凍庫の上に置かない。 
(こぼれると絶縁不良とな D 感電や火災の原因 
になります。） 

参をず庫の上に不安定な物を置かない。 

(振動で落下し、けびをするおそれびあります。) 
参ドアにぶら下びらない。 

(けびをするおそれびあ D ます） 




参都市ガスなどのガスび漏れたら、 

を凍庫に触れず窓を開けて換気する。 

参可燃性;令媒を使用しているので、 

を却回路（配簡を傷つけたら窓を開けて換気 
してから、販売店に巧談する。 

(感電や引火、爆発のおそれびあります） 


サイクルするとをは… 

〇 参 U サイクルされる場合などは、必ずドアパツキ 
ングをはずす。 

(幼お開じ込みのおそれびあ D ます） 


© 異常•故障時には直ちに使用を1 
中止し、電源プラグを® く 

(発煙-発火、感電のおそれびあ D ます） 

異常•故障例•電源コード、プラグび異常に熱い 
• 電源コードに深いキズやを形びある 
• 焦げ<さいニオイびする 
• ビ U ビ U と電気を感じる 
すぐに販売店へ点検-修理を依頼してください。， 
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やけど、けび、事故 
などのおそれ 


ま意 


食品を収納するとをは… 

Q 参ビン類を入れない。 

(中の液体び凍ると膨張し、ガラスび割れて飛び 
散0、けびをするおそれびあ0ます） 

参上棚の前面仕切りよ D 前に出さない。 （ P .4) 

参ドアポケットの底まで入らないちのは入れない。 
参バスケットを強く引を出さない。 

(食品の落下によ D 、 けびをするおそれびあ D ます） 
♦を凍中の食品や容器（特に金属製)、氷をめれた 
手で触らない。 

(凍傷になるおそれびあ D ます） 

♦異臭びしたり、変色したりした食品は食べない。 
(腐敗により、病気の原因になることびあります） 


rK アを開け閉めするとをは… 


Q 参他の人び触っているとをは開け閉めしない。 

• ヒンジ部を持って閉めない。 （ P .4) 

(指詰めのおそれびあります） 

参ドアを強く開け閉めしない。 

(食品の落下により、けびをするおそれびあり 


C 6手入れのとをは… ] 


Q 参を凍庫底面に手や足を入れない。 

(鉄板の端面で、けびをするおそれびあります) 
参を凍庫背面の圧縮機や配管に触れない。 

(やけど、けびの原因になります） 


移動•運搬のとをは… 

© 参傷つをやすい床の上ではな護用の 
板などを敷く。 

(床を傷つけるおそれびあります） 


Q 参運搬するとをは2人(上で持って移動する。 

参運搬するとをは蒸発皿を持たない。 

(蒸発皿は;令凍庫背面：ち記準備3の図参照） 

(本体落下のおそれびあ0ます） 

V_ J 


fmm 


1設置巧 


参熱気、直射日光の当た!5ない場所 
• 湿気びかな<、風通しの良い場所 
♦丈夫で水平なところ 
•他の機器から離れたところ 

(テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止） 

• 電源プラグび掃除しやすい場所 
• 放熱スペースをお保でさる場所 

(左ち 2 cm LU 上、上] 0 cm LU 上、後] 0 cm LU 上） 
上にちのなどを置いた場合は 
その上部 ] 0 cm LU 上、後部] 0 cm 政上 

2お凍庫を固定する 

参地震で倒れないよラにする。 

を蔵庫転倒防止ベルト（別売 
品-品ま/ AD - NRQ 曰 L 09) 

を利用するとをは販売店に 
ご相談ください。 

参調節脚（ちのみ）を回して、 

脚を床面まで降ろして固定 
する。（振動や騒音の防止） 

♦じゅラたん、たたみ、塩化 
ビニール 製の床材のとさは、 

下に丈夫な板を敷く。 

(熱などによる変色防止） 



調節脚 


矢印のち向に回すと 
高くなります。 


3電源コンセントに差す 

♦電源コンセントは単独で、 AC ] 00 V 、定格1已 A 
1；•(上を使用してください。 

参設置後すぐに電源プラグを差し込んでち問題ありま 
せん。 

参電源コードを取り出した後、蒸発皿を取り付け巧に 
お実に差し込んでいるかお認してください。 

♦庫内び;ちえるまで4時間程 
度かかります。 

•夏場など暑いとさは、しつ 
かり;ちえるまで24時間攻 
上かかる場合びあります。 

♦十分に;ちえるまでは、あま 
りドアを開閉しないで<だ 
さい。（暖かい空気び流れ込 
み、をえにくくなります。） 


蒸発皿 



アース 
接続ネジ 


専用コンセント 
電源] 0 0 V 


) つ ース線 


アース端子 


アース（接地）について 
万一の感電事故防止のため、アース（接地） 
ずることをおすすめします。 

調理場や±間など、どラしてち湿気-水分のをい場所 
に置く場合は、必ずアース-漏電遮断器を取り付けて 
ください。 

^必ずアースや漏電遮断器の取り付けを販売店へごホ目 
談ください。（アースエ事費は本製品の価格には含 
まれていません） 

• ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対 
に接続しないでください。 

(法令で禁止されていまず） 
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吹さ出し □ 


ア J レ三トレイ 

I 熱伝導率び高<急凍に 
適しています。 


前面仕切0 


上棚 


参食品は前面仕切りより 
手前側に入れないで< 
ださい。 

アルミトレイ前面仕切り 




バスケット（大）_ ) 


ま意_ 

ドアはヒンジ部を持つ 
て開け閉めしない。 
(手指をはさむなど 
けびの原因） 



ドアポケット 


アイスク1」ームなど 
やわらか<な0やす 
い食品は入れないで 
<ださい。 


温度調節操作パネル 


お願い^ •バスケットに 9 kg しツ上の重いものや水などを入れないでください。 

—— J (バスケットび変おしたり割れたりすることびあります） 

参ドアを閉めた直後一時的にドアび開をにくくなります。1〜2分ほどお待ちください。 

(庫内の空気び急激に;令えて圧力び一時的に庫かよ0ほ<なるためです） 

参庫内び;令えてま定しているとさは、庫内外の温度差によ D 圧力差び発生し、ドアを開けるのに重くなります。 
冷凍庫本体に片手をおえてゆっくりとドアを開けてください。 


温度調節 

ふだんは「中」のままでお使いください。 
冷え具合を変えたいとさは、調節でさまず。 

又はを巧し、調節ずる。 


Panasonic nr - fzi 2 oa-s 

◎-し ◎ 


参@を押すと左に、®を押すとちに温度調節表示（緑ラ 
ンプ）び移動します。 


温度調節 

庫巧温度 

使いかた 

号實 

r 中」より 

2〜 3° C 高め 

•冷凍食品びかないとさ 
• ドアの開閉がかないとを 

中 

約-18む 

•通常お使いになるとさ 

強 

r 中」より 
吕〜3ごほめ 

♦冷凍食品び多いとさ 
• ドアの開閉が多いとさ 


急巧 

ホームフ U - ジングしたいときにお使いください。 

© を巧す。急まランプび点なし、約3時間急凍運転を 


[ します。 



1 

Panasonic nr - fzi 2 oa-s 

◎ 


参急凍運転を中止したいとをには、同じボタンをもラ 
一度押して<ださい。急凍ランプび消え通常運転に 
ちど0ます。 

参急凍運転終了後は通常運転にちどります。 

• 電源プラグを抜いたとさや停電の後は、ボタンを押 
し直してください。 

参霜取中や圧縮機停止直後に急凍ボタンを押した場合、 
急凍ランプは点灯しますび運転はしばらくしてから 
はじまります。 


し バスケット(ル） 

参底部前面の巧はを気の 
風路となっていますの 
で、ふさびないで<だ 
さい。 


蒸発皿 


参蒸発皿は背面にあります。 ( P .3) 



調節脚 



トップテーブル 


表面び1〇〇でを越えるよラな熱器具 
(才ーブン I スターなど）は載せな 
いでください。（耐熱温度100で） 
荷重約 30 k 旨まで 


\f*i| 

''、 1 於'' 皇ミ 

^=1 

7==== 

^ 

つ 


-- 

--^- 

-- 

V. 

つ 

— H 

1 -- 

つ 





る部の名前とほいかた 


手前側 



奥側 
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上手なほいかた 


食品を入れるとき 

♦冷まず（熱いをのをそのまま入れると、 
電気代のムダにな0まず） 
♦包む（乾燥やにおい移りを防ぎまず) 



食品の入れかた 

♦すさ間をあける。 

(詰めずざると冷えにくくな0まず） 
♦冷気の吹さ出し口やバスケット底部前面の 
穴を食品でふさびない。 （ P .4) 



ク 



おいしい;ち凍3か条は… 

1.薄 < ルさ < 素早 < 凍結！ 

2.キッチリ密封！ 

3.再凍結しない！ 


\ 


ク 


( お願い/お知らせ） 

参食品を入れたあと、バスケットび奥まで確実に収納されたこ 
とを確認してください。（半ドアの防止） 
参製氷機ではあ〇ませんので1度に多量の製氷には不向をです。 
参再凍結ははや栄養を損ない、衛生的にちよ<ありません。解 
ず分は使い切ることび大事です。 

参霜取りは不要でず。自動的に霜を溶かして蒸発させまず。 


お手入れのしかた 

お手入れの際は、必ず電源プラグを巧いてください。 

巧れた5すぐ 

ふさ取るか、取り外して水洗いをしましよラ。特に食用油はプラスチックのひび割れをおさまず。 

落ちにくいとさは台所用洗剤（中性）を薄めて使い、その後めるま湯を含ませてふさ、水分び残っていたら乾いた 
巧で仕上げをしてください。（バスケット、ドアポケット、蒸発皿は取り外して水洗いびでさまず） 


巧れやすいところ 



ドアパッキング 

ミちれると傷みやすく、を気 
漏れの原因にちなります。 

を蔵庫の背面•巧 

背面や床は空気の対流によ 
り、ほこりびたまったり、 
黒<巧れやすいところで 
す。（年1回程度を目まに） 

蒸発皿 ( P .3) 

蒸発皿びほこりなどで巧れ 
ていると蒸発しにくくな 
0、水びあふれたり悪臭の 
原因にな0ます。 

(年1回程度を目まに） 


巧のものは使わないでください。 

(表面を傷めまず） 

X 、 み ^^ jpr Z 

爱 H 一 r 瞧•芦み 

台所用洗剤みびさお、ベンジン、シンナー、熱漏 たねし 
(^プラスチックが割れる!）粉せっけんアルコール、酸、石油 


部品のかしかた 

バスケット（大•ル) 



①バスケットをスットッパーび効くまで 
引を出す。 

③手前を少し持ち上げさらに引を出し、 
はずす。 

ドアポケット 



②上に持ち上げなびら手前に引を、はずす。 


参取り付けるとをは、逆の順序で確実に 
取り付けてください。 
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r :んなとをは 


停電した 


電源プラグを 
巧いた_ 

冷凍庫を長期間 
使わない 


引越しする 
移動-運搬ずる 


• ドアの開閉を減らし、新たな食品の保をを避けてください。 


♦已分じ(上待つてから差し込んでください。 

(ずぐに差し込むと圧縮機に負荷びかかり、故障の原因になりまず) 


参庫内のをのを全て出して清掃してください。 

1 . 電源プラグを抜く。 3. 2〜3日間ドアを開けて乾燥させておく。 

2. 庫内を清掃ずる。 （乾燥び不十分な場合は、カビ、におし)の原因となりまず。） 


♦横積み輸送はしない。（故障の原因） 

• 庫内のをのを出してから2人じ(上で移動させまず。 

1 . 食品を出ず。 4. 電源プラグを抜く。 

2. 調節脚を上げる。 5. 後部の蒸発皿の水を捨てる。 

3. 転倒防止器具を外ず。（両手で持ち静かに引さ抜< ) 



^^如 i かな7 


まずは次の内容をご確認ください。なお異常のあるとさは 
ずぐにお買い上げの販売店にお知らせ<ださい。 



本体の表面（側面) 
が熱く感じる 


放熱パイプを内蔵し、露付さを防止していまず。使い始めや夏場は、 

本体の表面师側風び特に熱くなりまずび（約已〇で〜60で：周囲温度30で) 
異常ではありません。 


全くをえない 


• 使い始めは冷えるまで約4時間〜24時間じ(上かかることびありまず。 
♦電源プラグび抜けた0、ブレーカーび落ちた0していませんか？ 



♦吹き出し口やバスケット底部前面の巧び食品などでふさびれていませんか？ （ P .4) 
♦冷凍庫に、直射日光び当たっていた0、近<に発熱器具びあ0ませんか？ 
♦周囲のずさ間は、十分にあけていまずか？ 

• ドアを頻繁に開閉していませんか？ 

♦半ドアになっていませんか？ 


音がラるさい 




しっかりした床に、びたつかないよラ設置しましたか？ 
♦蒸発皿びしっか0挿入され、固定されていまずか？ 



♦ r ボコボコ」 ^冷却装置内を流れる冷媒（ガス）の音でず。 

# r ジユッ」 -►運転中や停止中に霜取0するヒーターの音です。 

^♦「ピシッ」「パシッ」^温度変化により、部品げきしむ音です。_ 


霜や露び付< 



♦湿度び高いとさ、ドアを長 < 開けたとさや、頻繁に開閉したとさに 
付< (バスケット前面部など）ことびあ0まず。 



C 庫巧温度をさ6に細かく調節でをます （1 3段階：温度微調節) 


1 .◎ を同時に約已秒間巧す。 



Panasonic nr-fz 巧 oa-s 




C 解除方法^ 

設定時と同じ操作で解除されます。 

解除後は、温度調節設定位置を確認して<ださい。 


2.◎又は◎を巧し調節ずる。 

参約0 .3° C 〜〇 .己で刻みで調節します。 

参温度微調節の表示は、表示ランプの点な及び 
点滅の組合せで表示されます。 


ランプ 

弱 



中 




強 






看量 







〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

中 

〇 

〇 

、1 . 

< 1 ■ 









〇 

〇 

強 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

. 1 . 

< 1 ' 







• :点な 
牛:点滅 
〇 :消好 
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保証と アフターヴー ビス C よくお読みください j 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い求め先へ ご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 （ 

) 

— 

お買い上げ日 


年月日 


修理を依頼されるとをは 

「故障かな!？」 （6 ページ）でご確認のあと、 

直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 
曰と下の内容をご連絡ください。 

なお、 食品の補償など、製品修理列の責はご容赦ください。 


参製品名 

冷ま庫 

♦品番 

NR - FZ 120 A 

参故障の状況 

でさるだけ具体のに 


♦保証期間中は、保証書の規定に従つて出張修理いたしまず。 保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 
但し冷媒循環回路（圧縮機.凝縮器.冷却器.配管）.冷却器用ファン.冷却器用ファンモーターは、已年間です。 
♦保証期間終了後は、該断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されていまず。 ※補修用性能部品の保有期間 rwi 

当社は、この冷凍庫の補修用性能部品（製品の機能 


I 技術料 I 該断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 


画お料]技術ちをが遣ずる費巧 


を維持ずるための部品）を、製造巧ち切り後日年 
保有していまず。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、 次の窓□にご相談くださし、 

《 r よくあるご質剧 r メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/ 


♦修理に関ずるご柏談は 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


電話 


函. 

■: ん aastJBH 


0120 - 878-554 

《携帯電話- PHS か5ちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地の「修理ご相談窓□」におかけください。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては 
回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


♦使いかた-お手入れなどのご柏談は 


パナソニック お客様ご相談センター受 


3巨已曰 

:付9時一20時 


電話 


つ。一 

タイヤル 


函《 


0120 - 878-365 

※携帯電話- PHS か5をご利用になれます。 


■上記番号がご利用いただけない場台 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤ J レ函，0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の巧容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


■さ地域の修理ご相談窓 □ ※電話き号をよくお確かめの上、おかけください。 


•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓□に區送させていただく場合がございます。 


札幌 

巧の11 )894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水な町11日6番地の1 

化お道 

旭り I 

巧の 166)22-3011 

化 J II 市2条通1目 T 目116目 


京都 

S (075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中ミ可原3蚕地 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西20条化 2 T 目 23-3 

; 片雖仙 R 

大阪 

巧 (06)6359-6225 

大阪市城東区関目 2 T 目15-己 

地区 

函館 

S (0138)48-6631 

函館市西ち梗日89番地241 

化哉よ匹に 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 




(函館ミ巧通卸センター内） 


お]歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


青森 

S (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田364 


ち庫 

巧 (078)796-3140 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


秋田 

S (018)868-7008 

秋田市が祖川字ル谷地 3-1 


鳥取 

巧(0857。6-9695 

鳥取市安長2日巳-] 

ま-!卜佈反 

岩手 

巧の 19)645-61 30 

盛岡市厨り I 5 T 目]-43 


米子 

巧の 859)34-21 29 

米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 J しよ口に 

言城 

S (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


松江 

S (0852)23-11 28 

お江市平成町182番地14 


山お 

S (023)641-81 00 

山お市平這水 1 T 目 1-7 巳 

1+1 ra Ifh RT 

出雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市渡橋町41日 


福島 

巧の 24)991 -9308 

郡山市 亀 田 1 T 目己]-1己 

ザ四巡じ 

浜田 

巧 (0855)22-6629 

お田市下府町327-日3 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都冨市上戸祭 3 T 目 3-1 9 


岡山 

巧 (086 に 42-6236 

岡山市化区田中 138-1 10 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32己-1 


広島 

0(082)295-5011 

広島市西区南観音 1 T 目13-已 


巧城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目1己-3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市小郡下郷 220-1 

首都圏 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶 J II 市ホ堀 2 T 目 4-2 


香り1 

巧 (087)868-6388 

高松市勒使町1己 2-2 

千葉 

巧 (043)208-6034 

干葉市中央区末広己 T 目日-巳 

[jn IS 4 +h RT 

徳島 

巧 (088)624-0253 

德島巿沖お 2 T 目3日 

地区 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

liil 1951 よ Ui i «^ 

高知 

巧の88旧 34-31 42 

高知市仲田町 2-1 目 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4-1 3 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡想部町ノ V 倉 75- 1 


巧奈川 

巧 (045)847-9720 

横お市港南区日野日 T 目 3-1 日 


福岡 

巧 (092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


新漏 

S (025)286-01 80 

新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 


化賀 

巧の 952)26-91 51 

佐賀市銅島の大字1戸字上深町3044 


石り I 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉鞋 2 T 目266番地 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東町1日1白-1 


富山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


大分 

巧 (097) 日 56-381 5 

大分市巧原 4 T 目 8-3 已 


福 井 

S (0776)21-0622 

福井市問屋お 2 T 目14 

九州地区 

宮崎 

巧の 985)63-1 213 

宮崎市本郷化ち字草葉20目 9-2 


長野 

巧 (0263)86-9209 

お本市寿化 7 T 目 3-1 1 


熊 本 

巧 (096)367-6067 

熊 本市健軍本町 12-3 

中部地区 

静岡 

巧 (054)287-9000 

詩岡市莫区千代田 7 T 目7-已 


天草 

巧の 969)22-31 2己 

天草市港町 18-1] 


愛知 

S (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


鹿巧島 

巧 (099 に 50-5657 

鹿巧島市与次郎 1 T 目 5-33 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中詣 4 T 目42 


大島 

巧 (0997)53-51 01 

奄美市名瀬朝仁町1 1-2 


高山 

巧 (0577)33-061 3 

高山市巧岡町 3 T 目82 

化裡袖 R 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


兰重 

巧の59に 54-5520 

津市义居野ホす町字山神421 

w 俩よ m に 





所在地、電話き号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 


最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活巧<ださい。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 1109 

• ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。 
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仕様 


-- 

NR - FZ 120 A 

種類 

を凍庫 

定格内容積 

121 L 


幅 

480 mm 

外形ゴま 

奥行 

己8目 mm 


高さ 

1126 mm 

質量 

34 k 呂 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

已〇 Hz /60 Hz 共巧 

定格 

電動機 

67 W /7 日 W 

消費電力 

電熱装置 

11己 W /1 1己 W 

消費 

己 OHz 

ドア内側の品質表示ラベルに表示してあ D ます。 

這力至 

60 Hz 


♦定格内容積は、曰本工業規格 （ J 侶 C 9801) に基づを、食品収納スペースと;令気循環スペースを含んでいます。 
参本製品は曰本国内の家庭用で、国かでの使用や業務用には適しません。 


C 冷凍庫の性能 

この;令凍庫の性能は la …】 (フォースター)です。 
日本工業規格 (JIS C 日己〇スに定められた下記 
のち法で試験したとをの、を凍庫内のを凍負荷温 
度（食品温度）によって表示しております。 J 旧の 
試験ち法は、なの通りです。 

① ;令ず庫の据え付け場所は、1已で〜30での範囲 
を基準とする。 

② ;令ず庫定格内容積1 00 L 当り 4.5 k 目しツ上の食 
品を、24時間しツ内に一18でしツ下に凍結でをる 

, を凍室をフォースター室とする。 


•を凍食品のな巧期間 
食品の種類、店頭でのな存状態、を凍 
庫の使用条件などによって異なります。 
下の表は一応の目まです。 


記号 

項目 

m ホ * *1 

を凍負荷温度 
(食品温度） 

-18でし i (下 

;令凍食品の 
保存期間の目安 

約3か月 


;宜ま地区で 
お使いのお客様へ 

空気中の温ま成分に 
よってはを却回路（配 
管）の防鐘処置び必 
要な場合びあります。 
お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


愛情点検 

長年ご使用のを凍庫の点検を！ 

口 


こんな 
症状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや変形がある。 
•焦げ < さいニオイがする。 

参冷凍庫床面にいつち水がたまっている。 
•ビ U ビ U と電気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 


ご使用 
中止 

事故防止のため、 

電源プラグを巧いて 
おず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


PC 

携帯 


パナソニックの会員サイト rCLUB Panasonic 」 でに’ 愛用者登録」 をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


http://club.panasonic.ip/ 

http://mobile.club.panasonic.jp/ 



※ご愛用者登録には、 

CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 
※このサービスは WEB 限をのサービスです。 


ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて 


ノ（ナソニック株式会社およびノ（ナソニックグループ関連会社 au 下 r 当社」）は、お客様の個人情報をノ（ナソニック製品に 
関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。併せて、お問い合わせ内容を正おに巧握するため、 
ご相談内容を録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信ま号を通知いただいて 
おりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 
びある場合を除を、第三者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださま 
した窓□にご連絡ください。 



廃棄時にごを 意 
願いまず./ 


家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷凍庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化等 
料金をお支払いいたださ、対象商品を販売店や市町村に適正に引を渡すことびまめられています。 



パナソニック株式会社冷蔵庫ビジネスユニット 

〒已 25-8555 滋賀県草ま市野路ま二 T 目3ま1 -2 号 

◎ Panasonic Corporation 2010 


M 日31日-日 
AH - 273720 
NZ 79 C 178 H 01 
































































